
GRUNDIG (Radio Werke Fiirth/Bay) - Mod. Transistor Boy/Lfc. Apparecchio portatila a valvule e transistori. Gamma onde raedie e due bande unde corte. Media frequenza a 468 kc/a. 
Alimentazione a 6,5 volt ottenuta con batteria di pile o dalla rete luce tramite trasformatorr riduttorc e rettificatore a sclenio. Alimentatore anodico con transistore e rettific, a seleniu. 





























































